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ROSA COLLINA MONSONIANA. 

R. germinibus ovatis glabris; pedunculis glanduloso - hispidis ; fo- 
liolis supra glabris, subt.us margineque pubescentibus; stjlis fasci- 
culatis. (N.) 

R. Collina pilosiuscula. Thy. Prod. groupe XII, p. 70, var. y- 

R. Canina pilosiuscula. Desv. Journ. Rot. sept. i 8 i 3 , p. n 5 , 
var. x. 

R. Monsonice (falso sjstjlla). Lind. Mon. p. 111 , var. y. 

LE ROSIER DE LADY MONSON. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui s’éléve á trois pieds, et plus. Ses rameaux 
élancés , glabres, sont armes d’aiguillons forts et crochus. Les 
feuilles se composent de cinq á sept folióles, ovales-arrondies 
á la base, pointues au sommet, glabres en-dessus, légérement 
pubescentes en-dessous et sur la bordure. Le pétiole qui les 
supporte est hispide-glanduleux, garni de petits aiguillons cro¬ 
chus et jaunátres. A sa base sont deux stipules bifides denti- 
culées et glanduleuses en leur bord. Les fleurs sont disposées, 
plusieurs ensemble, á Fextrémité des rameaux qui croissent le 
long des branches principales. Les tubes des cálices sont ovoi¬ 
des et glabres. Les pédoncules qui les supportent sont hérissés 
de poils glanduleux. A la base de chaqué pédicelle sont des 
bractées ovales-allongées, á bords garnis de petites glandes ses- 
siles. Les divisions du limbe, trois pinnatiíides et deux simples, 
sont cotonneuses á Fintérieur et recouverles de glandes á Fex- 
















































